
MINI CARBON 


取扱説明書 

Instruction Manual 


この取扱説明書には保話書びついています。必ず記入をお受け下さい。 


5二力ーボンヒーター 

品 S ACH-318I 


•この度はお買い上げ頂をまして、誠にありがとラございます。 
♦この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用下さい。 
♦取扱説明書及び、保証書は大切に保管して下さい。 

ご使用の前に「安を上のご注意 J を必ずお読み下さい。 


この製品は曰本国内でのみご使用になれます。 

This appliance is designed tor domestic use in」apan 
only and can not be used in any other country . 



参イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。 











































おほいになる前こ ••• 



取扱説明書をよく読んでからご使用ください。 


誤った使いちをずると、思わめ故障や事故び起きる場合びあります。 
電化製品は、安全に使えるよラ、定期的なおま入れや、正しい使巧ちまで 
末ホくお使いいただきたいと考えでおります。 



電源コードに足を引っかけたり、 
テーブルか！5落としたりしないよう 
ごま意下さい。 




X 特に小さなお寺様のいるご家庭は、十分ご'ま意下さい。 


































































































ま全上のご注意 

ご使用になる前に「ま全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 

し:!下のを意事項は、製品をま全に正しくお使いいただを、あなたや他の人々への 
危害や損害を未然に防止するためのものです。 


A A no この表ホを無視して誤った取扱いをすると、人び死 t または ■« を負ラことび 
ZlAlBlW あり、かつその切迫の度合いび高いを害の程度をおしています。 


A がと この表示を無視して誤った取扱いをすると、人び死 t または重傷を負うことび 
SB 想定されるを害の程度をおしています。 


A この表示をお視して誤った取扱いをずると、人が損害を負ラことが想定される 

か、物的損害の発生が想定されるを害•損害の程度を示していまず。 


図呈 P ちの例ド品、> 記哥ホ、禁止の行為であることを告げる它のです。図の中やお傍に具体的な禁止内容(左図 

vly 'ey CD 齡はか騰出が撇、れていまず。 

^ 記号は' 行為を強制したり指示したりする内容を告げるちのです。図の中に具体的な指示巧 

執を B は電源プラグを]ンセントか日 S いて下さいが描かれています。 



7イナスイオン発生□や通気 □ 
などの隙間にピンや針金等の 
異物を入れない。 


スプレー宙ゃ石油ストーブ、乂気厳禁 
扱い物を本体の近< に置かない。 


感電するを険びあります。 



修理技術者 iU がは、絶対に分解したり、 
改造したりしないで下さし、。 

発ルしたり、異常動作で、ケガや火傷をする 
恐れびあります。 




分解禁止 



就寝中は使用しない。 

また、乳幼児や自分で温度調節-操作できない方 
の近くでは使用しない。 

火傷や、低温やけどをする恐れびありまず。 



禁止 



定格1 5 A 攻上のコンセントを単独で使用する。 
必ず1日 0 V で使用する。 

〇 タコ足配線などをしない 

他の機器と併用すると、分岐コンセント部が 
異常発熱して、発火する恐れびあります 

__ 1己 A じ(上のコンセント 

す日巧 1日日Vの電源 


電源コードを傷つけたり、破損したり加工したり 
無理に巧げたり、引張ったり、たばねたりしない 


0 

禁止 


また、重いものをコードの上に棄せたり、 
挟み込んだりずると電源コードび破損し、 
火が•感電の原因になりまず。 



























































温室、ミ谷室などの高温多湿の、水のかかる恐れのある 
場所では使巧しない。また、濡れた手で電源プラグや 
ヒーター部を触5ない。 


) 漏電して感電ゃ乂がの 

願になります。 

水麓れ禁止水場使用禁止 


電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの 
差し込みがゆるい時は使巧しない。 





巧類やカーテンなどの可燃物の側で使巧しない。 
壁や窓か5必ず日 Ocm]；Lb 



巧霜炭* 


使巧しない時は、電源プラグをコンセン 
卜か5抜く。 

電源プラグを抜く時は必ず先端のプラグ 
を持ち、引さ抜いて下さい。 


絶縁劣化にぶる漏電火災や感電•ショートの 
原因になります。 



本製品の使用目的松がの用 
違には使用しない。 

巧類やタオルなどの乾燥に 
は使用しないで下さい。 

0 

乂がになる恐れびあ D ます。 

禁止 



〇 

指示 


0 本体を激しく振ったりしないで下さい。 
内部の輯倒日 FF スイツチが揺れて、 
破損する恐れがありまず。 

が11_ 

巧障や異常動作ずる恐れびあります。 


0 

禁止 


本体に水をかけないで下さい。誤って水 
がかかった場合はすぐに使用をやめて、 
熱がさめたことを確認してか5乾いた巧 
などで拭いて下さい。 


感電’過熱になる恐れびあります。 



犬やネコ、ペットの暖房として使巧しな 
いで下さい。本体を倒したり、コードを 
傷めたりずると、火災の原因になる恐れ 
がありまず。 

火剣こなる恐れびあります。 


〇 

指示 


長時間、同じところを暖め 
続けないで下さい。 

义傷やな;品やけどになる 
恐れびち D ます。 


0 

禁止 


熱源(ヒーター管)を凝視しない。 

長時間 ヒーター 管を見つづけると、目に悪影響を 
及ぼず場合びあります。 
































































各部の名觀とはた 6 き 


操作 スイ ツチ体体上耐 


■本体上面の操作スイツチを 
切替えて電源を入れます。 



電源が切れます 
電源が入ります 

電源乂十首振りします 
切督つまみ 



反射板 

■カーボンヒーター管の照射 
効率を助けています。 


力ーボンヒーター管 
(発熱体） 


固定ネジ 


マイナスイオン発生中 
LED ランプ 

■発生中ランプび光ります 

台座 



通気口 

■熱を逃びすための通気 □ 

(背面)ハンドル 

■ここを持って持ち運びます。 


スポークガード 


ヤケドの恐れあり 

■運転時は高熱になります 
ので触らないで下さし、。 


マイナスイオン発生口 






























































お使いになる前に 


C 本化の設置場所について ; 

♦本体前面、上側それぞれ1 miU 内、側面や背面已 Ocml ^ ソ内に可燃性のをの 
(力ーテン•家具•書類•あ類など）び無いことを確認して下さい。 

参本体を水平ではない場所や不安定な場所に置かないで下さい。 


※屋外や雨、水、多湿の場所では使用 
しないで下さい。 

故障や感電の恐れびあります。 


※本体前方 70cm む内に、巧類やふとんなど燃えやすい 
ものを絶巧に置かないで下さい。 


拓倒 OFF まを装置 



♦乳幼児など、予測危険を理解できない人の単 
独使用は大変危険です。やむを得ず離れる時 
は電源を切り、電源プラグをコンセントか5 
おいて下さい。 

♦就寝中は使用しないで下さい。 

火がの原因になります。 



本機には、傾斜感知式の転倒時 OFF 
安全装置を採用しています。 


二次的損害を防ぐため、誤って本体を倒した際に、角度によって自動で 
電源を切る装置を内蔵しています。また、本体の傾さや安定しない場所 
で使用した場合に一定の範囲を超えると電源び自動で切れます。 
※但し、ぶ、ずしを事故を防止するちのではありません。 

※元の位置に戻すと再度電源び入ります。 

使用しない場合は、必ず電源つまみを OFF にして下さい。 






































•安定した場所に本機を置き、電源コードを 
家庭巧電源 （100 V コンじント）に差し 
込んでください。 




タコ足配線などをしない 

他の機器と併巧すると、分岐コンセント部び 
異常発熱して、発乂する恐れびあります 



•祝誓つまみの巧を各ポジションに含わせます 


OFF 


電源び切れます 


ON 


3CX3W でカーボンヒーターの 
電源び入ります 


SWING 


首振りをしなびら、300 W で 
カーボンヒーターの電源び入ります 

※無理に首振りをしないで下さい。故障の原因になります。 

※首}居りモーターび作動しますので、若干音がします。 



電源 ON 時は、常時マイナスイオンを発生させます。 

7イナスイオンとは••- 

マイナスイオンとは、工場や化学合成物質か6発生し、ゆまいや頭痛などの原因と言われるプラスイオンと異なり、 
滝のそばや森林の中のぶうなずびすびしい空気にをく含まれ、 U フレッシュなどの効果びあると言われています。 


参マイナスイオン発生中はち図の青色ランプが点灯します。 


おが5だ 


運窗中にわずかなオゾン臭や放電音がすることび 
ありますび、異萬ではあ0ません。 


マイブスイオンランフ 


マイナスイオン発生 □ 


































































お手入れ 


末永くお使い頂くためにシーズン終了時には必ずお手入れを行って下さい。 
お手入れ1時間前に運転を停止して電源プラグを巧を、安全のため熱が巧分に 
をめてか5お手入れを行って下さい。 


スポークたードのはすし方 


まず最初に図の固定ネジをドライバーで回しネジをはずします。 
スポークガードを 少し持ち上げ、下方部を手前に弓 I き出してから 
上ち部を引を抜くと簡単に取り外すことびでさます。 


取付は上方から先に入れて取りつけます。 


スポークガード 



固定ネジ 

フラス (+) ドライバーで 
ネジをはずします。 



① (+) ドライバーでネジをはずす ①突起2本を上部の巧 (2 力所)に差し込む 

③ガード下部を手前に引く ③ガード下部を反が板のちに押し込み 

⑤下に引き抜きます ⑤ネジで締めつけ、ガードをしっかり固定する 


反身が反のお手入れ 


反射板にホコ U がつくと発熱効果が弱くなったりすることがあります。 
柔5かい巧などでされいにおを取ってください。 

※ミす胃 

スポークガード-反射板を巧などで拭く際、無理な力を加えると変 
おする恐れがあります。ごま意ください。 

発熱体は}式かないでください。故障の原因になりまず。 



本体のお手入れ 


巧れがついたとさは、柔5かい巧でからぶさしてください。 
中性就剤を城るま讀で薄めたものを、おにつけよく絞ってか 
らふくとミちれがよく落ちます。ベンジンやシンナーは本体を 
変質-変色させるので使わないでください。 


止シンナー、ベンジン、アルコール、アルカリ洗剤、みがき粉は使用しない。 


※化学ぞラさんをお使いの際は、化学ぞラさんのま意書に從つて下さい。 










































































収納•保管 


長期巧使用しないとを 


1. 本体のお手入れをする 

2. 付属品を確かめて、本体をポリ袋に入れる。 

3. お買上げ時の箱等に入れて保管する。 



ごを意 


‘保管する際、箱の上に重たい物や巧物を乗せないで下さい。 
(本体び破損したり変形する原因になります。） 











































故障かな？と思ったら 


使用方法を間違えたり誤ると、なのよラな症状び起こり、故障と思われ 
ることびあります。お買い上げの販売店または、当社にご相談になる前 
に、下記の表でチェックしてください。 


症状 

原因 

処置-確認 

電源びつかない 

電源プラグが正しく差し込まれ 
ていない 

電源プラグを正しく差し込む。 

熱び出ない 

安全装置の転倒 OFF スイッチが 
作動している。 

本体が傾いていないか確かめる。 

正しく本機を使巧する。 



みを 3/4 ぺージを 参照 


ヒーター管の寿命び切れている 

当社へご連絡下さい。 


症状 

原因 

処置 • お認 

発熱状態び悪い 

ご使用されている電圧が低く 
なっている 

専門の電気工事店にご相談下さい。 

反射板び巧れている 

スポークガードをはずして、柔らかい 
巧などでちれをおさ取って下さい。 

症状 

原因 

処置-確認 

変な臭いびする 

燃えてる臭いびする 
煙りび出る 

巧めて使用する際は、熱線に 
電気び通電する現象です。 

問題ありません。発熱後はなくなりま 
す。何度かご使用の後にこの現象びお 
をる様でした5、当社へご連絡下さい。 



本 

体 

ヴ 

ィ 

ズ 

約 190( 幅） X 190 (奥行） X 440( 高さ) mm 

本 

体 


重 

量 

約 1 .6 kg 

定格電圧/定格周波数 

AC 100 V 50/60 HZ 

消 

費 


電 

力 

3日日 W 

電 

源 

□ 

— 

ド’ 

約 1 .己 m 

ま 

全 


装 

置 

ヴー亡スタット(温度過昇防止装置)、転倒日 FF スイッチ 

材 




質 

•本体: ABS 樹脂♦反射板:アル S ♦スポークガード:スチール 


※仕様は製品改良のため、予告な<変更することびあ0ます。 


































アフターサービスについて 


1. 保証書 

この取扱説明書には f 呆証書が付いています。 

保証書はお買上げの販売店で「販売店名' お買上げ日」等の記入をご確認のラえ、内容をよくお読 
みの後、大切に保管してくださし呆証期間はお買上げ日より1年間です。 

2. 修理を依頼される時 

*イ呆証期間中は 

商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参ください。 

イ呆証書の記載内容により巧料修 S 致します。 

* 保証期間が過ぎている時は 
お買上げの販売店にご相談ください。 

※な証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理 
を保証することはできませんのでご';主意くださし、。 

3. 補修用性能部品の保ち期間 

この製品の補修用性能部品の保ち期間は製造な切後日年間です。補修巧性能部品とは、その製品 
の機能を維持するために必要な部品です。 

4. アフターサービスについてご不日月の場合 

アフターサービスについてご不日月の場合には、お買上げの販売店か弊社にお問い合せください。 


修埋•ご巧談•お Ra い合せ巧 


ご連絡していただきたい内容 

♦品名 i 

•品ま 

♦お買上げ日 i 

>故障の状況 できるだけ具体的に 

?^携帯電話 

1 ■ PHS からちご利巧でをます。 

製品のお問い合せ 
アフターサービス 等 

踊0120-350352 


営業時間：（平日)月曜日〜金曜日 f 午前10:00〜り： 3 日 
※祝祭日を除く 、午後1:〇〇〜己：00 


一度ご使用になつた製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。 
ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がござい 
ます。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。 


廃棄について 


廃棄処分をされる場合は、お住まし各自;'台体の定めた指示に従し、処分してください。 
地球環境保護のため、不法お案は絶巧にしなし N で下さい。 






















